emer. €. 1 k. generał-major, 


kawaler orderu żelaznej korony 3 klasy i: wielu innych orderów, 


przeżywszy lat 81, zasnął w Panu dnia 4* Stycznia 1895 roku. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz krakowski odbędzie się w Poniedziałek dnia 7 b. m. o godzinie 3 popołudniu 
z domu pod L. 15 przy ulicy Krupniczej, na które się Kolegów, Przyjaciół i Znajomych zaprasza. | 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


